العبوات المضادة للأفراد - العبوة العدسية - 


العبوة العدسية 


عبارة عن عبوة إسطوانية الشكل مقعرة من أسفل , نستفيد من الجهة المقعرة بوضع الشظايا فيها 
للتتركز في دائرة الهدف فقط . 


”ا يستخدم هذا النوع من العبوات لأهداف محدودة الانتشار (مجمّعة ) كالأهداف البشرية المجمعة في 
دائرة لا يزيد قطرها عن 10م: وكذلك للآليات غير المصفحة. 

” شكل العبوة: أحد الأشكال المستفادة من الشكل الإسطواني بحيث نستفيد من سطحها العلوي أو 
السفلي (أي الجهة المقعرة منه ) . 

”7 علما أن أفضل نسبة تقعير للشظايا تحسب وفقا للقانون التالي: 


مقدار التقعير (سم) - قطر العبوة(سم) ‏ (0.08 - 0.16) 
<< 0.08 للاهداف البعيدة أكثر من 25 م وحتى 100 م تقريباً 


قطر الشظايا في هذه الحالة لا يقل عن 9 مم ولا يزيد عن 17 مم بحسب نوع الهدف وتصفيحه 
وبعده عن العبوة. وتحسب كمية وسماكة المادة المتفجرة بحسب القوانين الموضحة في مذكرة 
العبوة التلفزيونية. 


< 0.16 للأهداف أقل من 25 م 
قطر الشظايا في هذه الحالة من 5 مم وحتى 17 مم بحسب نوع الهدف وتصفيحه وبعده عن 
العبوة.وتحسب كمية وسماكة المادة المتفجرة بحسب القوانين الموضحة في مذكرة العبوة 
التلفزيونية. 
يقاس التقعير من مركز قوس الشظايا برفع خط عامودي من المركز إلى مستوى الحواف . 


هناك طريقتين لصب الشظاياء الأولى باستخدام قالب جاهز ومصمم بقطر معين والأخرى 
باننتخدام ورصاء اسطواكي الشكل وبالتطن المظلوب على انم يكوق قو نقسة عام العيوة. 
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1. خطوات تجهيز العبوة باستخدام قالب لصب الشظايا :- 


1- نقوم بتجهيز القالب الذي سنصب فيه الشظاياء وهو مكون من صحن مقعر يحيط به حاضن لمنع 
تسري العادة اللاضقة ويحفظ شكل الشظايا. 


2-نطلي السطح المحدب والحاضن بمادة عازلة من الزيت أو الشمع لمنع التصاق الشظايا بالقالب. ثم 
نضع الشظايا ونرتبها فوق القوس المقعر طبقة واحدة وكحد أقصى طبقتين خصوصا عند استخدام 
العبوة للاهداف البعيدة. 


3- نسكب المادة اللاصقة فوق الشظايا على أن لا تزيد سماكة المادة اللاصقة عن سماكة الشظايا لكى 
نحافظ على شكل المادة المتفجرة » ونتركها حتى تجف » ثم نقوم بنزع طبقة الشظايا وتثبيتها في 
الوعاء المحدد لها على أن يكون السطح المحدب من جهة وضع المادة المتفجرة بحيث يصبح 
السطح الخارجي للعبوة مقعر » كما نراعي أن يكون للوعاء حواف لتثبيت طبقة الشظايا فيه. 
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2. خطوات تجهيز العبوة باستخدام وعاء اسطواني (بدون قالب): 


م تتحطن وعام اسطلوائي يشتوج من اللحيتية حسب النظر بر الارتقاه المطلوييق وسكوق سو وهاه 
العبوة 5 


ولصب الشظايا بالشكل المقعر المطلوب نقوم بالتالي:- 


2 نحضر صاج حديد مقوس. 


3. نثبت وعاء العبوة على الصاج بحيث نجعل محور الاسطوانة متعامد على مركز الصاج المقوس 
ولتضمن:عده التصاق الشظاا بالصاج تقوم يوضع كين عازل غلين الصاج. 


4. نقوم بترتيب الشظايا وصفها فوق الصاج المحدّب بشكل منتظم بحيث لا يبقى بينها فراغات . 


300 العبوات المضادة للأفراد - العبوة العدسية 3 


5. نقوم بصب المادة اللاصقة المثبتة ( بوليستر و كيتلز ) حتى تغطي الشظايا . 


7. عند استخدام العبوة نضع كمية المادة المتفجرة المطلوبة في العبوة ونضع الصاعق في منتصف 
الجهة المعاكسة للشظايا بحيث يكون داخل فى الثلث الأول من المادة باتجاه منتتصف المنطقة القاتلة 
للهدف. 1 

8. ولتوجيه العبوة باتجاه الهدف يمكن استخدام أنبوبة للتسديد بطول 30سم تقريبا » وقطر 5-2 مم 
وتثبت على سطح العبوة باتجاه الهدف بشكل موازي لمحور العبوة تماما وننظر من خلال الأنبوبة 
ونحرك العبوة حتى نرى منتصف المنطقة القاتلة للهدف وعندها نثبت العبوة بحيث لا تتحرك . 
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7 مواصفات شكل نموذجيى لعبوة عدسية : 


كنا زاوية التقعير 164 درجة . 

8 الشظايا 13-8 مم (حسب الهدف ). 

] قطر العبوة - 32 سم . 

كا النتيجة: على بعد 125 متر تنشر شظايا بمساحة 5م ا ذم . 

ملحوظة: كلما زاد بعد الهدف فإننا نقوم بتقليل تقعير العبوة والعكس صحيح ؛ وذلك لنحصل على 
التركيز المظلوب للقظايا حيث أن الشطليا تتطلق على شكل هزامة تقترب من يعطنها اليعطن 
تدريجيا حتى تصطدم بالهدف بشكل مركز . 


النتيجة لتفجيرعبوة عدسية على بعد 125متر من الهدف 


والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل 
5 الننهى بحمد الله 5555555 


